





Febbraio 2012 


Il mese in sintesi 


@ Aria gelida dalla Russia 
causa Bora forte e T molto 
basse 


@ Dal 2 al 6 giorni di ghiaccio 
su costa e pianura 


@ Dal9 al 12 seconda irru- 
zione di aria fredda 


@ Ancora Bora da record a 
Trieste 


© Da metà mese correnti da 
nord, ma più miti 


@ Fronte freddo da nord- 
ovest; pioggia moderata, 
neve sopra i 300 m s.l.m. 


@ Ultima decade con tempe- 
rature in aumento 


“Fevrarut piés di dut”, stavolta l’antico prover- 
bio friulano è stato rispettato, sebbene le con- 
seguenze più marcate del brutto tempo siano 
state sulla Venezia Giulia, battuta da una fredda 
Bora di eccezionale durata e intensità. Già negli 
ultimi giorni di gennaio la Bora si era fatta sen- 
tire grazie ad una depressione mediterranea e 
ad un'alta pressione sull’est Europa. 


@ Ai primi di febbraio una massa d’aria gelida ar- 


rivata dalla Russia si è portata sull'Italia, deter- 
minando forti nevicate al centro della penisola, 
mentre sul Friuli Venezia Giulia si sono avuti 
Bora forte e temperature molto basse. 


@ Dal 2 al 6 Trieste è rimasta costantemente sot- 


tozero (“giorni di ghiaccio”; Tmax<0 °C) con 
raffiche di Bora superiori ai 100 km/h, spesso 
anche oltre i 130; in pianura i giorni di ghiac- 
cio sono stati compresi tra 5 nelle zone orien- 
tali e 1 nel pordenonese; sui monti si è avuto 
mediamente molto più freddo sul Tarvisiano 
(-23 °C sul m.te Lussari) rispetto ai fondovalle 
delle Prealpi e della Carnia, più interessati da 
vento da nord-est di caduta. Le temperature 
minime sono scese progressivamente, fino a 
raggiungere il valore più basso il giorno 6, 
quando in pianura è cessato il vento, in pre- 
senza di cielo sereno (nel pordenonese e a Ge- 
mona si è scesi anche sotto i -10 °C). 


@ Una seconda “goccia fredda” proveniente dal 


Baltico è arrivata sull'Italia tra il 9 e il 12, ge- 
nerando una vasta depressione, che ha portato 
ulteriori eccezionali nevicate dall’Emilia-Roma- 
gna al Molise, mentre sul Friuli Venezia Giulia 
si è avuta solo qualche spruzzata di neve tra il 
9 e il 12 in Provincia di Pordenone e a Udine; 
un po’ più di neve si è avuta a Forni di Sopra (il 
10) e a Piancavallo (il 12). 


@ A Trieste si sono avuti nuovamente 3 giorni di 


ghiaccio con Bora eccezionalmente forte e raf- 
fiche oltre i 150 km/h nella notte tra il 10el11 
(raffica massima di 168 km/h, massima misura 
di vento dell'’OSMER da almeno 20 anni!), che 
hanno causato enormi danni. 

Di assoluto rilievo il fatto che a Trieste si siano 
avuti (partendo dal 29 gennaio) 15 giorni con- 
secutivi con raffiche di Bora superiori a 100 
km/h. Va ricordato anche un episodio piuttosto 
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Sulla Venezia Giulia Bora di eccezionale durata e intensità 


curioso di Bora molto forte durato solo l ora il 
pomeriggio del /, con raffica massima di 150 
km/h sul molo F.lli Bandiera e, presumibil- 
mente, anche maggiore in centro città. Questo 
evento ha causato gravi danni ed è singolare 
anche per il fatto d'essere stato inserito in un 
giorno con vento di Bora estremamente irrego- 
lare. 

Nella prima metà del mese la temperatura è 
stata tra 8 e 10 °C inferiore alla norma a Trie- 
ste e nel Tarvisiano, mentre in pianura si sono 
avuti “solo” 5 °C in meno rispetto alla norma. 
Anche la temperatura del mare è scesa a valori 
inconsueti (fino a 4 °C al di sotto della media 
del periodo, dato di cui non c'è riscontro da al- 
meno 50 anni). 

Da metà del mese le correnti in quota si sono @ 
orientate più a nord e sono divenute più miti, 
anche se al suolo il freddo si è fatto sentire an- 
cora per qualche giorno, specie di notte in pia- 
nura e sui monti. 

Nella notte tra il 19 e 20 un fronte freddo pro- @ 
veniente da nord-ovest ha generato una de- 
pressione sull'Italia e finalmente è ritornata la 
pioggia dopo oltre 45 giorni di secco; si sono 
avuti tra i 20 e 30 mm di pioggia su pianura e 
costa (dove si è avuta ancora Bora, a Trieste 
superiore a 100 km/h). Sui monti è nevicato 
oltre i 300 m di quota con accumuli medi di 
circa 20 cm; qualche fiocco si è visto anche sul 
Carso. 

Dal 21 al 25 un anticiclone presente sul- 
l'Atlantico si è portato fino alle Alpi, determi- 
nando bel tempo e un deciso innalzamento 
dello zero termico (a 3000 m il giorno 24). Le 
temperature massime sono salite a 18 °C in 
pianura; di rilievo i 20 °C di Tolmezzo. 

Negli ultimi giorni del mese una discesa d'aria 
fredda da nord ha abbassato leggermente le 
temperature, ma la terza decade è risultata co- @ 
munque molto calda, ben diversa dai primi 20 
giorni del mese. 

Nel complesso febbraio è risultato un altro 
mese secco, con neve sui monti ai minimi sto- 
rici; le temperature in pianura sono state di 2 °C 
sotto la media (nel Tarvisiano e a Trieste ben 4 
°C in meno). 
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Trieste molo Bandiera aprile 1994 - febbraio 2012: Raffica Massima giornaliera e Vento 
Medio Giornaliero (Bora 40>direzione<100 °N) 


L'evento del mese 


La Bora di fine gennaio e febbraio ® 
La Bora di fine gennaio e febbraio è 
stata davvero intensa e persistente; 
oltre al già citato record di velocità 
assoluta, inconsueta è stata la fre- 
quenza con cui questo vento si è ri- 
presentato nel secondo mese del 
2012. 

Presso la stazione meteorologica ge- 
stita dall’OSMER di Trieste-molo F.Ili 
Bandiera dal 29 gennaio a fine feb- 
braio si sono contati 16 giornate con 
vento Massimo (raffica massima) no 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
torno o superiore ai 100 km/h (27 e_N" giorni conseculivi con Vmar227 m/s (97 Kmh) NERE 

m/s) e ben 14 con vento medio gior- > 1 - N° giorni consecutivi con Vmedia=14 m/s (50 Km/h) 


giorni 








naliero sopra i 50 km/h (14 m/s). ll iii csi ira La Bora è un vento periodico ed è 
vento medio di febbraio è risultato difficile che si presenti con raffiche 
pari a 33 km/h (9.2 m/S), quasi tre superiori a 100 km/h per più giorni 
volte la velocità media che si misura consecutivi. Quest'anno se ne sono 
abitualmente in questo periodo del- contati ben 15 





l'anno. 

Di assoluto rilievo è anche il numero 
di giorni consecutivi con bora molto riori ai 100 km/h (linea rossa del grafico a destra). 

forte. Da aprile del 1994, data di at-. Anche i dati dell’ISMAR (ex Talassografico di Trieste) dal 1951 al 


tivazione della stazione di molo F.lli 2006 confermano tale eccezionalità. Infatti, nonostante la difficoltà di 
Bandiera, non sono mai stati regi- comparare misure provenienti da siti diversi, si può sicuramente affer- 
strati 15 giorni consecutivi (dal 29/1 mare che a Trieste non è mai stato registrato un periodo così lungo di 
al 12/2) di Bora con raffiche supe- Bora con una velocità media giornaliera superiore a 50 km/h. 


Pioggia e neve 
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La fascia arancione indica l'altezza dello 
strato di neve (cm) in quattro località di 
montagna del Friuli Venezia Giulia. 

La linea spezzata verde rappresenta 

Il valore della temperatura media 
dell’aria. L'istogramma blu le piogge. 





Continuano la siccità e 
la poca neve 

Anche il secondo mese 
del 2012 è stato molto 
secco. A febbraio non si 
sono contati più di 2-3 
giorni di pioggia, con 
dei totali pluviometrici 
in genere inferiori a 25 
mm. 

Seppure in febbraio sia 
abbastanza comune 
avere scarse precipita- 
zioni, bisogna sottoli- 
neare che Il periodo di 
prolungata siccità per- 
dura da molti mesi. 
Negli ultimi 6 mesi si è 
avuta infatti una ridu- 
zione di pioggia del 30- 
50% rispetto agli ultimi 
10 anni. 

Per ritrovare 6 mesi con 
cumulati di pioggia a 
fine febbraio così bassi, 
bisogna risalire all’au- 
tunno-inverno 19883- 
1989. 


Insieme alla poca piog- 
gia quest'inverno è stato 
anche molto avaro di 
neve in montagna. Da 
novembre a febbraio sul 
Rifugio Gilberti (m.te 
Canin) si sono misurati 
poco più di 200 cm di 
neve fresca, a Forni di 
Sopra 92 cm, sul Pian- 
cavallo 111 cm (dati 
Ufficio Valanghe — 
RAFVG): questi valori 
sono circa la metà di 
quanto usualmente si 
misura sulle nostre 
montagne. 

Per trovare un inverno 
con così poca neve, sia 
a bassa che in alta 
quota, sia in Carnia che 
sulle Alpi Giulie, biso- 
gna risalire anche in 
questo caso al 1998- 
1999, 
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Temperatura 





Le due “facce” di febbraio 

Febbraio 2012 può essere considerato come un mese a due 
facce. Nei primi 15 giorni le temperature sono state estre- 
mamente basse, soprattutto quando soffiava la Bora. A Trie- 
ste, infatti, si sono contati ben / “giorni di ghiaccio”; inoltre, 
nei primi 10 giorni del mese la media delle temperature mas- 
sime è stata di +0.4 °C, ben 9 °C in meno rispetto al valore 
medio del periodo. 

Nella seconda parte del mese la temperatura media è gra- 
dualmente salita e le escursioni termiche giornaliere sono ri- 
sultate man mano più marcate, specie sulla pianura e in 


Legenda 


| meteogrammi riassumono ——barbe indicano la direzione 


gione Friuli Venezia Giulia; 


montagna, dove il mare freddo non faceva sentire troppo il 
suo influsso. 

Il giorno più freddo del mese è stato il 6 (a Fusine -19.6 °C, 
a Vivaro -11./ °C); la temperatura più bassa è stata registrata 
sul Monte Lussari il giorno 3 con -22.6 °C. Il giorno più caldo 
é stato il 29, con 18.5 °C a Capriva. 


La temperatura media del mare è stata di 6.2 °C (2-3 °C in 
meno rispetto alla media climatica), di qualche decimo di 
grado superiore a quella del febbraio del 1931 pari a 5.9 °C. 


serie dati <10 anni). [=] La misura può essere 














in quattro distinti pannelli | di provenienza del vento a - fulmini forniti da CESI- soggetta a grossa Incertezza 
principali dati meteorologici . 10medla relativa velocità SIRFE [5] Giorno di gelo: per le particolari condizioni 
giornalieri. massima giornaliera (5 Tmin <0 °C. del sito 

Pannello 1 (superiore): è in- m/s, trattino corto; 10 m/s, [2] Confronto con le serie 

dicata la temperatura (°C) trattino lungo; 50 m/s, storiche OSMER degli ultimi [6] Giorno di ghiaccio: * Stazione di vetta 
massima, media e minima triangolino). 10 anni (dato mancante se Tmax <0 °C. Significato dei colori nelle tabell 
a 1,8 m; la fascia arancione Pannello 3: è indicata la serie dati <10 anni). Gila i di di i a i ° 
e blu indicano, rispettiva- pioggia (istogramma) in [7] Giorno caldo: o 10 
mente, il 90° percentile mm e la radiazione globale °—|3] Giorno di pioggia: giorno Tmax= 30 °C. dii 

della temperatura massima in MJ/m°. con almeno I mm di pioggia. www valori inferiori al 10° 
degli ultimi 10 anni e il 10° Pannello 4 (inferiore): ta- [8] Notte calda: —_—’ percentile 

percentile della temperatura bella con i dati giornalieri. [4] Scarto in % tra le Tmin= 20 °C. ani 
minima degli ultimi 10 anni piogge cumulate nel pe- GU ro al 30 
Pannello 2: pittogrammi [1] dati di: riodo e le piogge delle serie. Le serie con dati mancanti sibi 

con le condizioni prevalenti... - neve forniti da Ufficio storiche OSMER degli ultimi sono state ricostruite e sono [7 sela serie di dati è infe- 


del cielo e i fenomeni; le 


Neve e Valanghe della Re- 


10 anni (dato mancante se 


Indicate con “*”. 


riore a 10 anni 
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CARNIA 
TOLMEZZO 1,9 -94 6 213 29 23 Ò 0 0 
ENEMONZO 0,1 -128 6 211 29 0,6 2] ] 0 0 1,6. -13,9 28/2005 17,0 06/2011 
FORNI DISOPRA — -1,7 -144 6° 192 24 0,8 26 10 0 0 
PALUZZA = -0,2 -116 14 224 29 26 9 0 0 
e M.ZONCOLAN  (-6,9 -190 3° 119 29 26 18 0 0 -3,6 = -19,3 28/2005 13,9 06/2004 
e M.SANSIMEONE  -4,9. -166 3° 151 29 26 18 0 0 -2,1. -17,2 28/2005 16,2 05/2004 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS -06 -128 = 6 200 29 LI) 3 0 0 
CHIEVOLIS L;5 390 bi 00 2% 24 I 0 0 
PIANCAVALLO — -3,1 -15,9 o 130 29 -3,9 26 ll 0 0 
e PALA D'ALTEI  -3,9 -14,3 Ss dP 2 24 17 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO (-4,2. -15,9 14 194 29 -1,7 29 14 0 0 -1,0. -18,9 28/2005 17,6 06/2011 
FUSINE  -5,0. -18,3 o .d9oi 25 0,6 29 13 0 0 
PONTEBBA -1,20 -11,2 14 211 29 20 10 0 0 
CAVE DEL PREDIL -4,40 -16,4. 14 172. 29 29 13 0 0 
e M.LUSSARI (29,5. -22,6 3 9g 24 26 22 0 0 -4,8 -22,4 28/2005 12,4 05/2004 
PREALPI GIULIE 
MUSI 0,7 143 214 29 23 3 0 0 2,9 -10,4 28/2005 16,4 06/2011 
CORITISO (-0,4. -12,1 6 224 29 29 3 0 0 1,6 -12,6 28/2005 19,4 06/2011 
e M.MATAJUR -6,2 -174. 5 116 29 29 20 0 0 3,1 -17,8 28/2005 12,8 05/2004 
COLLINARE 
GEMONA 2,4. -116 5 207 29 1,9 29 I 0 0 4,2 -8,3 19/2003 = 17,5 02/2002 
BORDANO 3,8 -5,2 14 213 29 18 2 0 0 
FAGAGNA 2,7 -9,2 o Go 49 2,0 22 1 0 0 4,5 -1,8 28/2005 16,7 20/2007 
FAEDIS | 2,9 -9,2 o. lo ‘29 2,4 21 2 0 0 9,0 -6,7 02/2003 = 17,3 01/2006 
SAN PIETRO AL NATISONE 1,4 -8,/ 14 186 25 20 6 0 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE | 2,3 8,0 14 18,2 29 Lo 24 3 0 0 4,7 -7,4 07/2006 17,5 20/2007 
PRADAMANO 14 -106 14 184 29 LI 4 0 0 
CIVIDALE | 2,9 -7,5 o 93 ‘4 2,1 20 9 0 0 4,7 -7,4 28/2005 16,8 20/2007 
CODROIPO | 2,1 -1,6 14 181 25 1,8 29 0 0 0 4,4 -7,4 15/2003 = 17,3 20/2007 
TALMASSONS — | 2,3 -1,1. 14 180 25 230 29 2 0 0 4,7 -6,6 18/2003 17,3 20/2007 
LAUZACCO 2,2 -69 14° 175 24 22 4 0 0 
BICINICCO 2,0 -8,5 14 179 25 26 4 0 0 
GORGO 23 8,6 6 174 25 19 I 0 0 
PALAZZOLO D.S.. 2,3 8,0 14 185 25 2,9 26 0 0 0 4,2 -7,6 10/2005 17,6 23/2007 
CERVIGNANO | 2,0 -8,4 6 185 25 1,2 28 I 0 0 4,6 -8,9 07/2005 18,1 01/2006 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 2,4 -93,0 6 182 25 22 I 0 0 4,4 -6,4 09/2005 17,0 01/2006 
VIVARO 2,0 -11,7 6 134 25 Lo 2] 0 0 0 4,0 -9,5 28/2005 17,4 01/2006 
BRUGNERA 2,00 -114 6 181° 24 LI 29 I 0 0 4,2 -7,9 09/2005 17,3 27/2007 
SAN VITO AL TGL. 2,2 -9,7 6 184 25 3,6 29 0 0 0 4,3 -1,4 28/2005 17,4 23/2007 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS.. | 2,2 -},2 6 181° 29 2,6 24 S 0 0 4,8 -8,2 24/2003 = 17,3 01/2006 
CAPRIVA DE | 2,4 -64 6 185 29 2,8 23 6 0 0 9,0 -6,6 18/2009 19,0 01/2006 
CARSO 
SGONICO | 0,8 -8,9 6 176 24 7 Al 0 0 4,2 -9,9 28/2005 16,6 07/2011 
BORGO GROTTA 0,1 -90 6 176 24 22 9 0 0 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE (3,0 -9,7 6 147 26 14 ] 0 0 7,0 -3,0 28/2005 17,7 01/2006 
MUGGIA — 3,5 -02 3° 147 26 15 6 0 0 
MONFALCONE 2,6 -04 6 15,6 26 20 5 0 0 
FOSSALON 23 -7,0 14 161° 26 1,8 21 6 0 0 dé -6,1 18/2008 17,9 01/2006 
GRADO | 2,4 -,6 6 147 26 9,1 16 ] 0 0 9,9 -2,9 07/2006 17,2 01/2006 
LIGNANO 3,1 -,6 6 161 25 16 6 0 0 DO -2,3 07/2006 17,6 23/2007 
BOA PALOMA 3,2 -D,1 6 132 26 L3 6 0 0 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Febbraio 2012 
1 23 4 I È U 8 9 10 11 12 33 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 
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Meteogrammi 





Temperatura (©) 


Gradisca d’Isonzo (GO) 







































































Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 13.2 10.2 11.6 15.1 74 10.1 17.5 10.9 9.4 14.4 16.0 11.9 5.2 6.4 7.8 7.0 6.1 5.5 4.9 13.7 7.5 7.6 4.7 4.9 5.2 13.8 8.1 5.6 5.5 
Vento medio 4.5 3.3 4.5 4.4 3.7 3.8 4.7 3.8 4,5 4.6 4.5 2.8 1.9 2.3 2.5 2.4 2.0 2.1 prg 3.9 2.3 2.6 1.3 1.5 1.5 3.1 2.3 1.7 1.9 
T massima 3.0 0.9 -0.4 -0.5 -0.4 0.6 9 7.8 5.9 0.0 -0.5 3.6 5.7 7.3 5.1 11.9 11.1 12.0 9.7 7.2 11.1 13.8 15.9 17.9 17.8 17.0 12.1 12.0 18.1 
T media 0.7 -1.4 -3.4 -3.2 -4.4 -3.1 0.4 1.7 0.4 -2.0 -2.5 -1.1 -0.2 -0.4 -0.1 3.5 3.4 3.8 5.2 5.5 5.1 54 7.0 8.4 8.3 8.4 5.3 4.6 8.1 
T minima -1.3 -3.9 -4.7 -5.0 -6.6 -7.2 -3.1 -1.8 -3.0 -3.8 -4.7 -4.3 -5.4 -6.0 -5.1 -5.9 -2.0 -3.3 -0.2 4.1 -1.7 -3.7 -2.4 0.7 1.2 0.9 -0.5 -1.6 0.8 
Radiazinna 2.6 5.2 8.0 4.1 10.4 10.4 2.9 9.4 9.5 7.4 4.8 8.3 10.4 10.9 TI 12.6 11.5 11.0 2.6 4.4 13.6 14.1 11.9 14.0 1123 12.6 14.8 12.7 14.5 
Pordenone 


Temperatura (€) 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 12.8 11.4 13.5 11.8 7.1 5.5 8.6 10.7 11.3 11.4 13.0 10.4 4.1 4.7 5.8 8.2 4.0 4.4 3.2 10.3 4.0 5.9 4.2 4.1 3.4 8.6 74 6.9 3.7 
Vento medio 5.7 4.7 4.8 2.8 2.1 1.3 1.7 2.5 1.9 4.2 4.9 2.1 1.1 1.4 2.0 1.9 1.1 1.1 1.0 3.5 1.9 1.4 1.1 1.0 1.0 1.6 1.5 1.4 1.1 

T massima 3.8 US, 1.2 15: -0.1 2.0 3.1 9.3 6.1 2.4 2.2 3.0 4.6 5.8 6.0 11.0 10.7 11.1 9.1 7.8 11.3 14.8 15.0 17.8 18.2 15.4 11.8 12.6 15.8 
T media 1.6 0.0 -2.2 -1.7 -4.0 -3.3 0.1 2.4 -0.2 -1.0 -0.8 -1.0 0.0 -0.7 0.5 3.1 2.6 3.4 4.9 4.6 4.4 5.3 TA 9.0 8.8 8.2 5.5 6.0 6.9 
T minima -1.2 -3.2 -4.7 -4.0 -7.4 -9.0 -2.5 -3.4 -6.0 -3.9 -4.5 -4.7 -4.2 -6.2 -4.5 -3.7 -3.4 -2.6 0.7 1.3 -0.8 -2.3 -1.93 1.9 1.7 1.8 -0.7 0.4 0.4 
Radiazinne 2.6 4.6 9.4 3.6 8.8 10.9 3.0 10.5 9.8 7.4 5.1 8.1 9.9 11.5 11.0 11.8 11.9 11.0 4.2 5.0 13.4 13.9 10.8 13.5 11.8 10.3 14.4 14.0 10.9 


Temperatura (€) 








Tarvisio (UD) 






















































































Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 9.2 10.0 14.0 11.1 9.3 8.3 8.2 6.6 10.1 12.2 13.1 6.8 4.6 4.6 74 9.5 6.3 6.0 6.6 6.9 4.0 6.4 3.9 4.8 6.0 9.1 7.8 7.5 12.2 
Vento medio 3.4 3.7 4.7 4.0 3.1 2.8 2.8 2.2 3.1 4.1 4.4 2.7 1.3 1.0 2.6 1.4 2.0 1.3 2.3 0.4 1.0 1.4 0.6 1.2 1.3 1.5 1.4 1.7 1.9 
T massima -7.4 -7.2 -9.8 -8.9 -8.1 -8.5 -3.1 -2.8 -3.8 -7.5 -8.3 -1.9 -3.1 -0.2 1.5 4.9 74 10.8 6.2 1.7 2.2 4.2 5.1 17.3 12.8 9.0 8.2 11.1 19.4 
T media -8.2 -9.0 -11.2 -10.0 -10.7 -11.0 -7.5 -8.2 -9.0 -9.4 -10.0 -9.4 -8.5 -8.8 -2.4 -1.9 -1.8 0.1 0.8 -0.7 -1.9 -3.4 -0.7 5.0 4.2 2.4 0.9 2.0 7.9 
T minima -9.4 -12.0 -13.1 -11.1 -12.9  -15.0 -9.9 -13.3 -15.1. -11.0 -11.5 -11.1 -14.9  -15.9 -9.8 -8.7 -10.2 -7.2 -5.1 -2.1 -8.4 -10.9 -8.4 -2.8 -1.8 -2.6 -5.0 -5.6 -2.3 
Radiazinna 2.7 4.9 5.8 3.0 8.1 6.1 2.0 9.8 9.1 5.2 2.9 2.8 10.0 11.2 6.5 8.7 11.8 10.8 7.6 6.3 7.2 13.6 8.2 13.1 10.7 7.9 14.9 12.0 16.7 
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Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 
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Tolmezzo (UD) 
25 
20 
© 15 
{40} 
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Ss 0a- 
(n 
-5 
-10 
100 32 
fsi 
È 
e) 
= 
v 
Cc 
(©) 
N 
pos) 
Ko] 
(0) 
OC 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 11.4 10.7 13.6 12.2 9.6 11.0 14.3 10.5 9.6 11.6 11.4 10.8 8.6 8.9 7.2 10.6 8.7 10.1 5.3 8.6 6.9 TI 4.5 8.1 7.5 11.2 110 9.8 6.1 
Vento medio 4.7 4.4 4.4 4.3 KATA 4.1 4.7 3.1 2.5 4.2 4.5 3.3 2.0 2.3 1.8 2.0 2.2 2,3 1.5 2.2 2.4 2.2 UT 2.1 1.9 2.9 2.6 2.3 1.8 
T massima -0.2 0.4 -1.0 -0.9 -0.4 2.2 54 9.9 4.9 0.8 -0.9 2.3 3.0 5.1 4.7 12.0 8.8 10.4 8.1 8.0 144 15.1 14.4 18.7 19.8 16.4 11.0 11.3 21.3 
T media -1.1 -1.8 -3.0 -2.5 -3.6 -3.1 1.8 3.6 -0.3 -1.7 -2.0 -1.0 -1.8 -1.9 -0.8 KP L5 2.6 2.7 3.4 3.4 5.5 6.8 9.5 9.9 8.6 4.6 4.2 9.7 
T minima -1.9 -3.6 4.7 -3.7 7.4 -9.4 -2.9 -3.0 -5.8 -3.0 -3.0 -4.6 -5.7 71 -5.4 -2.5 -4.1 -3.4 -3.1 0.9 -0.8 -2.3 0.1 2.5 2.1 3.2 -1.5 -1.8 0.4 
Radiazinna 2.6 4.9 9.0 4.3 8.0 8.6 3.7 10.4 9.9 8.9 3.3 4.8 7.5 11.1 10.7 11.9 11.3 1A 6.1 5.6 13.3 13.5 9.2 13.7 13.3 13.9 14.6 13.9 13.6 
Trieste 
O) 
od 
2 
ta) 
(6) 
(ON 
E 
(6) 
(n 
100 32 
fsi 
E 
n 
= 
Vv 
(i 
(©) 
N 
(10) 
d 
(so) 
OC 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 36.3 36.3 35.9 38.1 27.1 39.0 40.7 31.4 29.1 43.1 46.7 38.0 17.4 5.8 8.7 13.4 3.9 9.1 4.1 31.6 23.3 24.7 12.7 2.3 4.7 22.5 14.7 2.6 3.2 
Vento medio 20.1 18.3 20.6 18.4 14.4 18.5 16.1 9.8 9.0 22.3 21.6 16.8 5.2 21 2.8 3.8 1.2 0.9 0.7 14.2 8.3 6.4 1.9 0.6 0.8 5.9 5.0 0.9 0.9 
T massima 2.1 0.1 -2.9 -1.8 -1.1 -1.3 2.5 3.4 4.0 -1.1 -2.2 0.0 4.6 5.3 5.6 8.7 8.1 8.0 9.5 8.6 8.5 11.9 10.2 10.7 13.0 14.7 10.9 8.9 11.5 
T media 0.1 -1.7 -4.2 -3.6 -3.4 -3.5 -1.4 0.3 0.8 -2.8 -3.8 -1.8 1.2 2.3 3.3 6.3 5.6 5.5 7.4 5.9 6.7 9.0 8.4 8.1 8.5 10.9 7.5 6.4 7.9 
T minima 21.500 4.2 5.4 5.6 5.0 5.7 44 170 2.7 5.5 -5.2 410-180 0.1 0.2 2.5 2.4 3.4 5.5 3.9 4.8 6.3 6.4 5.8 5.8 6.6 5.0 4.2 5.0 
Radiazinne 2.9 4.8 6.4 3.3 9.4 9.0 1.9 9.3 7.4 6.3 5.0 9.0 11.9 11.5 8.6 12.8 10.5 11.0 1.4 2.3 13.4 14.0 12.6 13.3 12.4 112 14.9 10.7 13.8 
0) 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 19.4 15.0 16.9 11.6 11.2 11.4 12.6 15.6 12.2 13.3 14.1 11.0 4.3 5.7 7.9 5.9 5.1 4.2 4.8 10.2 11.5 7.9 5.9 6.0 4.4 12.6 74 6.2 4.5 
Vento medio 9.1 7.2 6.7 4.3 5.2 5.0 2.9 5.3 4.8 6.3 5.6 4.1 1.4 1.3 2.2 1.7 1.3 1.1 1.4 4.7 4.1 2.5 1.5 1.1 1.2 3.5 1.8 1.3 1.3 
T massima 2.9 0.7 -0.2 -0.1 -0.2 1.5 3.5 9.6 5.9 0.8 0.1 2.7 4.3 6.8 5.1 11.2 10.6 12.5 9.6 6.6 10.6 15.1 15.8 17.8 17.9 17.7 12.8 12.1 18.2 
T media 1.0 -1.1 -3.0 -2.6 -4.7 -2.9 0.5 2.8 0.4 -1.6 -1.8 -1.2 -0.5 -1.2 -0.2 2.6 3.3 3.0 4.8 4.9 5.6 6.6 7.9 8.6 8.7 9.6 5.6 4.6 7.9 
T minima -1.1 -3.8 -4.5 -4.8 -6.8 -7.0 -2.6 -1.6 -3.4 -3.9 -4.3 -3.7 -5.2 -8.0 -4.9 -5.9 -3.1 -3.8 -2.0 3.1 0.3 -3.0 -0.2 0.6 0.5 0.2 -1.2 -1.6 -1.0 
Radiazinna 3.1 4.6 8.5 2.7 9.1 9.2 2.6 9.2 9.5 7.5 4.1 5.5 8.7 10.6 8.0 11.4 11.1 10.5 3.9 4.0 12.9 13.3 10.2 12.9 11.9 11.0 13.8 13.1 12.3 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d’Isonzo N Pordenone N 


Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni significa- 
tive del Friuli Venezia 
Giulia le raffiche mas- 
sime giornaliere (punti 
rossi, m/s) del vento a 





10 m suddivise per ot- N < 
tante; nel box in grigio la Trieste 
raffica massima per ot- 


tante con l'indicazione 
del giorno in cui si è ver- 
Ificata. 


Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10m 
(m/s), la velocità media 
(m/s) e la frequenza (%) 
del vento per ottante. 





Lignano N Monte Zoncolan N 






NW 


Gradisca 
Pordenone 
Trieste 

Udine 

Lignano 

Monte Zoncolan 


